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AH. Dccl. 

H — — V ' —■■I * 

Marz 18 0 h 20'23"57 + 3l°35' 21*9 II. C. pag. 349; 3 Durchgangc. 

— 0 22 35,07 + 31 17 26,1 Bessel Z. 389, H. C. p. 307 u. 349. 3 Durchgange. 

19 0 10 22,55 + 29 32 50,2 Bessel Z 390. 

20 0 21 IS,05 + 27 58 50,8 Bessel Z. 385. 


Mit den in der Beilage zu Nr. 599 der Astr. Nadir, niitgetlieilten Elomentcn wurdcn von Hcrrn TIornstcin die nackstchen- 
den 24 Bcobb. scharf verglichen, nackdem sie fruk r von Akerr. und Parallax? befrcit wonlen warcn: 

London am 6, (t Position) 7, 9. 10 ttn Fekruar, 3 tcu Marz 
Paris „ 19 tpn Fekruar; 

Hamburg „ 21, 22, 23, 24 (3 Posi(ionen) , 25 st ™ Febr., 1, 2, 3, 4*™ Miirz, 

Wien „ 23 stpn Febr., 2, 15, (2 Positioned) 16, !8 ten Marz, 
und daraus folgende 4 Nonnalorter gckildet: 


Mittl. Bcrl. Zt. 

Fekruar 9,00000 
23,00000 
Mara 3,00000 
16,31641 


L«"iitge. 

.— — i 

33 u 56' 5S"29 
23 56 24,39 
21 16 13,67 
17 20 15,33 


Breite. 

• r- —in .. ‘ 

+ 70°48' 58*04 Die Langen kezieken sick auf das Mittl. Aeijuinoctiuni 
+ 57 41 59,88 fur den Anlang 1847. 

+48 47 44,41 
+ 30 27 31,81 


Aus diesen Positioner! ergeben sick folgende 2 Systeme 
paraboliseher Elemcnte, die die Beokb. mit beinahe gleicker 
Genauigkeit darstellen. 

I. 


T 

logq 

7T 

ft 

i 


1847 Marz 30,31227 ni. Berk Zt. 
8,6262530 
276° 

21 43 
48 39 58,4 
Direct. 


»tni ,8 "° 


T 

logq 

7T 


ft 

i 


U. 


1847 Marz 30,31608 mittl. Beil. Zt. 


8,6279502 
276° 2 20*3 ) 
21 39 56,OJ 


Mittl. Ao<j. 1847,0 


48 39 59,9 
Direct. 


Die Nonnalorter wurden durck diese Elemente so dar- 
gestellt: 


Rechg. — Beob. 
tlA eos/3 


d 0 


Febr. 

9 

0*0 

0"0 


23 

— 14,4 

-4,7 

Miirz 

3 

— 14,6 

—3,3 


16 

0,0 

0,0 


II. Reeling. — Beob. 

d A cos/3 tl /3 


Febr. 

9 

0*0 

0*0 


23 

—n,5 

+ 3,9 

M.irz 

3 

—11,5 

+ 5,2 


16 

0,0 

0,0 


Die Felder in Lange lassen sick nickt verkleinern, okne 
die in Breitc bcdcutend zu vergrofsem und unrgekekrt. 

C. L. v . Lit trow. 


Sdrrcibcn ties He mi Professors von Littrow an den Iicrausgebcr. 

Wien 1847. Juli 24. 


Vom letzten Cometcn Colla habeti ivir letztliek nock folgende Posifioncn erhaiten: 


Juli 1 5 
16 
17 


Mittl. Wien. Zt 

J0 !, 33' 25*1 
11 22 16,9 
9 59 50,7 


AH. 

10^41' 50*07 
10 43 13,73 
10 44 32,37 


Am 17 tejl war der Comet wegen Nuke des kcllen Ver- 
gleichsternes und nickt ganz heiteren Himnicls sekr sckwach. 
Am 21 stcn konnte mit unserem Refractor wegen des Mondes 
nur eben nock eine Einstcllung in den Mittelpunct vorgenom- 
men werden. Da dieser Comet sick seit cinigen Wocken, 


t. 

+ 48° 14' o7*7 
+48 21 42,8 
+ 48 27 28,3 


Zalil d. Bcobb. Beob. 


4 

6 

4 


n 

L 

H 


nakezu sick glcich blcibrntl, ehet* aid der Grenzc der Kraft 
dieses Fernrohres betindet, so bin ich sehr gespamit zu se- 
ken, ob nack Verlauf der gegemvartigen Lunation nock ein 
welfares, eigentlickcs Beohackten moglicli. 
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Die geliniuchten Vergleiclisternc waren (mittl. Ort 1847,0): 

x. i. 

10''45' 32"25 
10 44 ;>i>,24 

Voni ueuesten Cometen Mauvais ist lusher folgewle Position von Herrn Jlornstcin beobachtet und reducirt, der aucli die 


Fiir den 15 tcn und 16 t<1 > Juli 
„ „ 17 lc “ .. 


+ 48 u 18'l6"6l . i r, .. u 

+48 28 55,2) Ar S cl - Z. 1/8 


vorhergehcnden Angaben reclinete 


Juli 17 


Mill!. M ien. Zt. 
10 h 57'l6"4 


AU. 
14 h 5l'44"75 


6 . 


Corr. >vcgen eigencr Bcw. 
in AU. in 6 . 


+ 33°3l'49"8 


+0,1852 i\6 +0,0181 Aa 


Dieser Bcstiinmung licgon zwei Durcbgange am Kreis- 
micrometer zum Grumle. Aa und A 6 sind die eigcnen tagli- 
chen Bevvegungen in AR. und 6- in Bogeumiuulen zur Zeit 
der Beobachtung. Der gebrauchte Vergleiehstern ist B. A.C. 
4982 und Groombr. 2196; das Mittel aus beiden Destimnnin- 
gen wtirde zur Recbnung benutzt. 

Dafs die grofse Ahweichung unscrer Beobachtung des 


Collars chen Cometen vom 15 ten Mai, die Herr Hind IS. 49 der 
A. 3N. 604 bekannt gemacht, aid* einem Fehler in der Ver- 
gleiehung beruht, Itaben Sic gewi's selbst sebon hemerkt; ich 
verweise in dieser Bezieliung nur auf die Comptes Rend us 
der Pariser Academic vom 5 U>, ‘ Juli p. 32, wo Herr Goujon 
dieselbe Beobachtung vollkoinmen stimmend fand. 

C. L. v . Lit trow. 


SchreiJjcu ties Ilerni Prof. Kreil an den Hcrausgeher. 

(Forlsetzung unci Beselilufs.) 


Fiir die Hohenbcstiminungcn wurden drei Barometer mitge- 
nonnnen, eines von Hamont , ein zweites von Fort in , und 
dries von Pistor . Das erste, (lessen bewegliclic Scala in 
Prag so gestellt worden war, dafs es selir nabe den waliren 
Luftdruck angab, wurdc Icider in Triedt gebroehen, der ein- 
zige (Jufail der uns auF der ganzen Reisc zustiefs, und die 
moisten Bcobachtungen wurden von nun an mit Fortin ge- 
inaditj weleber lifters mit Pistor vcrglichen wurde, urn zu 
seheu, oh nicht das cine oder das andere Instrument in 
Unordnung geratbeii war. Vor der Reise wurde Fortin mit 
dem zu den taglichen Beobachtungen benutzten Barometem 
von Grindcl liingerc Zeit verglicben und es ergab sab aus 
109 Ablesungen die Differenz F — G ~ —0 M 203. Nach der 
Reise gaben 38 Vergleicbungen zwiseben diesen beiden lu- 
strurneoteii cbenfalls F—G — —0" 203, vvodurch die L liver- 
anderlidikeit des Eehlers ini Barometer Fortin wain end dev 
Reise zur Geniigc dargetban wild. Dieser Febler wurde (lurch 
Vergleichung mil mebreren genau untersuebten Insti umenten 
wabrend der Reise durch Deutschland und England = —(>"'25 
gefunden. Der von Pistor s Barometer wurde mir von Ihnen 

— +0'"l8 angegeben, so dafs die Dificrenz beidor fnstru- 
mente F — P = + 0"'43 betragt. Zwdlf wahrrml der Reise 
angestellte Vergleichungen gaben fiir diese Diflerenz F — P 

— +o'"40. Endlich gaben die am Anfange und am Ende 
der Reise von Herrn Astronomen Reslhnber zu Kremsmiilister 
angestellten Vergleicbungen Pistor s mit dem Barometer der 


dorligen Stcrnwarte von Eckhart nacli angebrachter Correction 
P/star’s 

aus 15 Ablesungen am 18. u. !9 u,l Juni P—E — + 0'"10 

aus 2 Ablesungen am 2S stc11 October P—E rz + 0>045 

Die in den folgemlen Tafeln gegebeneu Zablen werden 
nun. wie ich glaube, vers kind lich seyn. 

Wenn bei den geograpbiseben Bestimmungen cine Stellc 
durch cin Fragczeichen ausgefullt ist, so zeigt diefs an, dafs 
icli dort keine Beobaelitung ausgefiihrt babe. Die zweitc Spaltc 
entbalt das Miltel der Laiigeiibestimniungen aus beiden Chro- 
nometern, die dritle giebt den Untersehied dieser Bestimmun¬ 
gen. In dieser Spalte erselieinen hei Trient und I>ei Innsbruck 
doppeltc Zilfcrn, wcil, wie friiher gesagt wurde, diese beiden 
Stationen sowobl von Kremsmiinster als von Mailand aus be- 
stimmt wurden. Bei den inagnctischeii Bestimmungen wurde 
nodi keine Reduction auf eine fixe Epoche vorgenonimcn, was 
erst gesebeben wird. wenn die gauze Reise vollendet ist. Auch 
werdeu sieli dann erst am bcsteii die Folgeningen aus dor 
Gesamnitheit der Beobachtungen zichen lassen. Hier will ich 
nur auf ein paar Punktc aufuicrksam macben, welclie sebon 
bei dem ersten (Jeberblick der Zahlenangaben in die Augen 
fallen. Die magnetische Declination ist in Kremsmiinster auf- 
fallend grofs iui Verglciche mit den jNachbarstationcn i\lo Ik, 
Lietzen, Linz , Vlicklabnick u. s. f., so dafs man dem Vor- 
daebte eines Beobaebtungsfehlers Raum geben kdnnte, wenn 
nicht mciue Messungen mit den sorgfaltigcn Bestimmungen 



